

GRUNDIG WERKE * Mod. MUSIKGERAT 66. Apparecchio a modulazione di ainpiezza e di frequenza, a sole tre valvole piu il rettifiratore metallico. Medie frequenze a 460 kc/s e a 

10,7 Mc/s. Resa d’usoita 2 watt. Vonsumo 35 watt. 



















